WikipediA 


Wikang Nyangia 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 
Ang Nyang'i ay isang wikang sinasalita sa Uganda. 

Mga sanggunian 

1. Nyangia (https://www.ethnologue.com/18/langua 

ge/nyp/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


ANW Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Uganda ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Nyangia&action=edit) nito. 



Rehiyon 

Nyangia 

Nyang'i 

Uganda 

Etnisidad 

15,000 (2002 census)M 

Mga katutubong 

20 (2011)W 

tagapagsalita 

Pamilyang wika 

Nilo-Saharan? 

■ Kuliak 

■ Nyangia 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

nyp 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Nyangia&oldid=1703091" 


Huling pagbabago: 22:58, 6 Hunyo 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 






















